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| Elektrownia Zgierska, Spółka Akcyjna. 


SPRAWOZDANIE 


za 20-ty rok operacyjny 


od 1-go stycznia do 31-go grudnia 1930 roku. 


ў 


Zakład Drukarsko-Introligarski М. NOWICKI w Zgierzu. 


PORZĄDEK DZIENNY 


17-go Walnego Zgromadzenia p. p. Akcjonarjuszów, odbyć się mającego w dniu 28 maja 
1931 roku o godzinie 10 rano, w lokalu Spółdzielczego Banku Przemysłowców Zgierskich 
w Zgierzu przy Rynku Kilińskiego Ne 8. 
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Wybór przewodniczącego Zebrania. 

Sprawozdanie Zarządu, zatwierdzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat 
za rok 1930, zatwierdzenie protokółu Komisji Rewizyjnej i udzielenie Zarzą- 
dowi absolutorjum. 

Podział zysku. 

Zatwierdzenie budżetu na 1931 rok. 

Upoważnienie dla Zarządu do przekształcenia Elektrowni Zgierskiej Spółka 
Akcyjna na Elektrownię Okręgową w Zgierzu, w związku z rozwojem przed- 
siębiorstwa oraz upoważnienie dla Zarządu do uzyskania uprawnienia na 
dostawę energji elektrycznej w Okręgu Łódzkim, bądź samodzielnie, bądź 
wspólnie z innemi instytucjami lub jednostkami prawnemi. 

Upoważnienie dla Zarządu Spółki Akcyjnej na powiększenie lub budowę no- 
wego zakładu elektrycznego, kupna lub sprzedaży placu, maszyn, części ma- 
szyn dla przedsiębiorstwa, materjałów niezbędnych dla projektowanej rozbu- 
dowy Elektrowni i sieci zasilających, jak również zaciągnięcia pożyczki 
do 1 (jednego) miljona złotych w złocie w Bankach krajowych lub zagranicz- 
nych, zabezpieczając pożyczkę na hipotece Spółki, na prawach Walnego 
Zgromadzenia. z 

Przyjęcie do wiadomości Walnego Zgromadzenia o zmianie Statutu, uzgodnio- 
nego z prawem o Spółkach Akcyjnych i zatwierdzonego w dniu 3/10 1930 r. 
przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu. 

Wybór pisma, w którem obok „Monitora Polskiego* i „Polski Gospodarczej* 
zamieszczone być mają ogłoszenia Spółki, stosownie do $ 55 Statutu Spółki. 
Wybór 5 członków Komisji Rewizyjnej. 

Wynagrodzenie dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

Wolne wnioski p. p. Akcjonarjuszów. 


PROTOKÓŁ 


posiedzenia Komisji Rewizyjnej Elektrowni Zgierskiej 
Spółki Akcyjnej. 


Zebrani dnia 2-go kwietnia 1931 roku Członkowie Komisji Rewizyjnej pp.: Stanisław 
Długoszewski, Bertold Dobrane, Adam Pogorzelski, Władysław Lyszkowski i Stanisław 
Korsak, sprawdzili przedstawiony im bilans po dzień 31 grudnia 1930 roku i stwierdzili, 
że wszystkie poszczególne pozycje i sumy są zgodne z odnośnemi rachunkami w księgach. 
Wobec tego, że rachunkowość była prowadzona wzorowo, a wszystkie księgi i dowody 
znajdują się w zupełnym porządku, Komisja Rewizyjna wnosi, aby Ogólne Zebranie bilans 
za rok 1930 oraz rachunek Strat i Zysków za tenże okres zatwierdzić raczyło. 


(—) В. Dobranc, (—) St. Długoszewski, 
(—) W. Łyszkowski, (—) A. Pogorzelski, 
(—) St. Korsak. 


Sprawozdanie Zarządu. 


Stałe pogarszanie się sytuacji w przemyśle w roku 1930 odbiło się silnie na pro- 
dukcji prądu przez Elektrownię Zgierską. Zwiększenie sprzedanych kWh w stosunku do 
roku 1929 о 9,4% zawdzięczać należy jedynie temu, iż L. Е. W. К. D. pracowały już pełny 
rok na prądzie Elektrowni Zgierskiej, oraz stosunkowo niewielkiem powiększeniu zbytu 
prądu dla przemysłu drobnego. 


Z robót większych w Elektrowni w roku sprawozdawczym dokonano wymiany 
dennic u 2-ch walezaków starych kotłów, przeprowadzono remont tych kotłów. 

Sieć kabli wys. nap. została przedłużona о 300 m., sieć przewodników nisk. nap. 
o 1,300 m., zaś do sieci oświetlenia miejskiego dodano 2 lampy. 

W roku sprawozdawczym do sieci Elektrowni między innemi przyłączono w mie- 
siącu wrześniu podstację wys. nap. w firmie M. L. Brodacz o poborze mocy 100 KM. 


Niżej podano cyfrowe wyniki eksploatacji elektrowni za rok 1930 (liczby w nawia- 
sach dotyczą roku 1929). 


Ilość kWh 

Odbiorców А 3 5 5 4 2185 ( 1915) — — 
Silników ۰ з 5 $ > $ 371 ( 305) 3055.14 (2728.01) 
Lamp żarowych ` 4 > . 12788 (12229) 447.60 ( 428.04) 

kWh 
Wytworzono w ciągu roku . 2 2 4 . 7379760 (6824913) 
Straty w sieci (przew. i transf.) . 2 . ^. 489860 ( 588248) 
Zużycie pożyteczne j Ё д 4 5 . 6989900 (6286665) 

Z zużytych pożytecznie kWh przypada na: 

Oświetlenie prywatne . š „Жү . 845908 ( 865375) 
Siłę wys. i nisk. napięcia ë . 3 5 . 8830177 (3874384) 
Trakcję elektryczną š Ё 4 1 Ч . 1759488 (1178080) 
Oświetlenie miejskie 7 ` . А 3 + 86640 ( 87742) 
Zużycie własne 5 г л q Ё 5 . 917687 ( 781184) 


Rozwój przedsiębiorstwa najlepiej ilustruje obok podane zestawienie sprzedanej 


energji elektrycznej od chwili uruchomienia elektrowni i umieszezone na końcu sprawo- 
zdania krzywe, sprzedanej energji w poszczególnych miesiącach roku sprawozdawczego 1980. 


Ze sprzedaży przypada na: 
Oświetlenie - 
Przemysł а > = Trakcję 
mieszkań ulic 
kWh lo kWh و"‎ | kWh jo kWh fa 

1911 1226418 1018000 | 83,0 87 418 7,1 121 000 99 

1912 1427 125 1248618 | 872 105 797 74 77810 54 

1913 2395000 2200000 | 92,0 117 000 4,9 78.000 за 

1914 1997 000 1860000 | 92,6 82 000 4.1 65 000 зз 

1915 184 000 81000 | 44,0 43 000 | 23,4 60000 | 32,6 

1916 300 000 105000 | 55,0 68000 | 22,7 67000 | 22,3 

1917 226 50 88000 |385 72000 | 815 68500 | 30,0 

1918 166 700 58600 | 85,1 55000 |330 53200 |319 

1919 420 820 307000 |730 59000 | 14,0 54820 | 18,0 

1920 764 082 645618 | 84,4 66 264 8,7 52150 6,9 | 

1921 1283673 1080385 | 87,7 99 888 8,1 53 400 4,2 
1922 2298241 2029680 | 88,4 216 221 9,4 52 340 22 | 
1923 2762 912 2403260 | 870 308479 |112 51173 18 

1924 2 297 808 1930351 | 84,2 818406 | 13,6 54051 22 

1925 1814283 1456780 | 80,2 294604 | 16,2 82 899 36 

1926 2790603 2241420 | 80,4 312 303 | 11,2 64754 2,2 172126 | 62 
1927 4 094 281 3336136 |815 355 417 87 72.600 18 | 330128 | 80 
1928 4 882 635 3621457 | 829 365 866 ва 84 692 19 310620 | 1 
1929 5505 531 3874384 | тод 365 375 66 87742 16 | 1178080 | 21,4 
1980 6022 213 3830177 | 68,6 345 908. 57 86640 1⁄4 | 1759488 Zei 


100-0 


۶ nadwyżki osiągniętej za 1980 rok w sumie 24. 558,912.23 proponuje się następu- 
jący podział: 


Na kapitał zapasowy 
م9۳‎ od Zł. 558,912.23 p/g § 47 i 49 statutu . ZL 44,712.97 
Na kapitat rezerwowy odnowienia 


2/4 od ZŁ. 558,912.23 p/g § 47 i 48 statutu 5 ў » 1117824 
8% na dywidendę od kapitału akcyjnego 

Zł. 2,887,500.— х б 5 ! b Н ? a „ 281,000.— 
Na amortyzacje г 5 5 2 AE. $ 5 „ 272,021.02 


Zł. 558,912.23 


Według $ 36 Statutu Spółki na rok 1931 ma być wybranych 5-ciu członków 
Komisji Rewizyjnej. 


Prezes Zarządu: (—) W. Gerlicz. 
Członkowie Zarządu: (—) Dr. A. Biederman, 
© Т. Ender. 


Stan czynny. 


Bilans po dzień 


Materjały do eksploatacji . 
Kasa 3 
Papiery procentowe własne : 


Dłużnicy 

Kaucje złożone 

Marki stemplowe i Pocztowa. 
Papiery procentowe obce . . 


Kapitał zakładowy. 


Liczniki wypożyczone abonentom . 


Kapitał obrotowy. 


Udziały w obcych przedsiębiostwach uw ЗУ 


Place ۰ 854737 
Budynki 753176 
Urządzenia wodne 117478 
Maszyny ү Я 2896213 
Sieć REA o iE Dodsiemuyoh 4 414526 
5 » napowietrznych . 323787 

- oświetlenia miejskiego 102170 
Ruchoma i narzędzia 28643 


81076 


93 


5071812 


5566628 


04 


=. 


1351 239 


Prezes Zarządu: (—) W. ۰ 


Dyrektor Zarządz.: St. Próchnik. 


Główny księgowy: 5. Borzym. 


Członkowie Zarządu: (—) Dr. A. Biederman, 
0-4 Teodor Ender. 


3 grudnia 1930 r. Stan bierny. 


Kapitał akcyjny 
7 zapasowy ` 
» rezerwowy odnowienia А 
ri amortyzacyjny . 


Kapital obrotowy. 


Dywidenda дасан, 

Wierzyciele . > 

Kaucje abonentów w pap. proc. 
Ё, w gotówce 

Depozyt Zarządu . 


Papiery procentowe własne жашо п па хаос) 2 


Nadwyżka 


Strat za 1930 rok. 


Kapitał własny. 


2887500 

662304 

21 293 
1304308 


25372 
51822 
590 
47209 
4500 
2820 


182815 | 19 
558912 | 23 


5566628 | 28 


Wpływy. 


Wpływy z operacji za 1930 rok 


Komisja Rewizyjna: 


Zt. 


gr. 


1351239 


1351239 


(—) St. Długoszewski, 
(—) B. Dobranc, 

(—) St Korsak, 

(©) W. Łyszkowski, 
(-) A. Pogorzelski. 
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